Por Qué el Mismo Color se Ve Diferente con Luz Cálida, Luz Día y LEDs
Esa muestra de pintura parecía perfecta en la tienda. ¿Por qué luce completamente diferente en tu pared? La respuesta está en las fuentes de luz.
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El color cambia con la luz
Elige un color de pintura bajo los fluorescentes de la tienda, lo llevas a casa y el resultado en la pared no tiene nada que ver con lo que elegiste. Esto no es un error de percepción — es física. Las diferentes fuentes de luz interactúan con el color de maneras fundamentalmente distintas.
Metamerismo: cuando dos colores se confunden
El metamerismo es el fenómeno por el cual dos colores parecen idénticos bajo una fuente de luz pero claramente distintos bajo otra. El color no es una propiedad fija de un objeto — es el resultado de la luz reflejada en una superficie llegando a tus ojos. Cambia la luz y cambia el color percibido.
Temperatura de color: los números de la luz
Las fuentes de luz se describen por su temperatura de color, medida en Kelvin (K):
	2700K–3000K: Velas, bombillas incandescentes, LEDs cálidos. Todo tiene tono dorado. Los blancos se vuelven crema.
	4000K (blanco neutro): Común en cocinas y oficinas. Los colores se ven relativamente naturales.
	5500K–6500K (luz día): Estándar de referencia para fotografía, impresión y trabajo con color crítico.
	LEDs con picos espectrales: Muchos LEDs no emiten un espectro uniforme, lo que puede hacer que ciertos pigmentos parezcan exagerados o apagados.

Las cámaras también se ven afectadas
El balance de blancos automático de tu teléfono intenta adivinar la temperatura de color de la escena y corregirla. Por eso, Color Picker Camera: HEX RGB captura exactamente lo que ve la cámara. Si la iluminación es cálida, el valor HEX reflejará esa calidez — lo cual es información precisa sobre el color en tu entorno real.
Ejemplos prácticos
Al elegir pintura para paredes, lleva siempre las muestras a casa y obsérvalas bajo tu iluminación real. En diseño de impresión, los colores de pantalla (RGB) pueden desplazarse al imprimirse bajo fluorescentes. En moda y textiles, un conjunto que combina a la luz natural puede verse mal bajo la iluminación cálida de un restaurante.
Qué es el CRI y por qué importa
El Índice de Reproducción Cromática (CRI) mide qué tan fielmente una fuente de luz reproduce los colores comparado con la luz natural. Un CRI de 95+ es ideal para trabajo con color crítico. Muchos LEDs baratos tienen CRI 80 o menos.
Consejos para muestrear con precisión
	Siempre muestrea en las condiciones de luz donde se usará el color final.
	Para referencia digital, usa luz día (5500K–6500K) como base neutra.
	Usa Color Picker Camera: HEX RGB para capturar valores HEX, RGB y HSL directamente de superficies, anotando la condición de iluminación en cada muestra.

Descarga Color Picker Camera: HEX RGB gratis para iOS o Android: sin anuncios, sin rastreo y funciona completamente sin conexión.
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